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LA INVENTIONE qui 
pofta fu fatta a 1 Conte Giacomo An 
aaranoper un fuo iito purnella det- 
taCitta. Lecolonne della faccia- 
ta fono di ordine Compofito . Le 
ftanze a canto 1’entrata lono lunghe 
un quadro, e d ue terzi : appreifo vi e 
un camerino , e fopra quello un me- 
zato . Si paifapoi in una cortc cir- 
C ondatadaportici:le colonne fono 
lunghe piedi trentafei,&hanno die- 
troalcuni pilaftri da Vitruuio detti 
Paraftatice, che ioftentano il paui- 
mento della leconda loggia : fopra 
la quale ue ne e vn’altra difooperta 
al pari del piano dell’ ultimo folaro 
della cafa , & ha i poggiuoli intorno. 

Piii oltre ii ritroua un’altra corte cir- 
condata fimilrnente da portici : il pri 
nio ordine delle colonne e Dorico, 
ilfecondoIonico;& in quella fi ri- 
trouanole Scale. Nella parte op- 
pofta die Scale ui fono le ftalle , e ui 
iipotrebbono far le cucine, & i luo- 
ghiperferuitori. Quanto alia par- 
te di fopra da Sala larebbefonza co- 
lonne, & il fuo folaro giugnerebbe 
finfotto il tetto : le ftanze farebbono 
tantoalte quanto larghe,e uiforeb- 
bonocamerini, emezati come nella 
parte di fotto . Sopra le colonne 
della facciata fi potrebbe fare un 
poggiuolo ; il quale in moke occa- 
lioni tornerebbe commodifsimo. 
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